रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


HAiitd = राज्जपन्र 
Che Gazette of India 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092024-256952 
CG-DL-E-06092024-256952 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग Wi—ave 4 
PART I1J—Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 690] नई दिल्‍ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2024/भाद्र 14, 1946 
No. 690] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2024/BHADRA 14, 1946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 27 अगस्त, 2024 


संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1016).--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के 
उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं| 


5703 GI/2024 (1) 
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अनुसूची 
रे स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
सं. | वर्ष तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा | तिथि 
शीर्षक 
(1) (2) (3) (4) (5) 
आई एस 6116 (भाग 2) : 2024 25 अगस्त 2024 | आई एस 5023 : 2003 
1 आई एस ओ 7494-2 : 2022 आई एस ओ 7494 : 1996 25 फरवरी 
दंत चिकित्सा -- स्थायी दंत यूनिट्स दाँत यूनिट 2025 
और दंत चिकित्सा कुर्सियाँ (पहला पुनरीक्षण) 
भाग 2 वायु, जल, चूषण और अपशिष्ट 
जल प्रणालियाँ 
आई एस 11279 : 2024 25 अगस्त 2024 | आई एस 11279 - 1985 
2 ब्रेल tte -- विशिष्टि ब्रेल स्‍लेट के लिए विशिष्टि 25 फरवरी 
(पहला पुनरीक्षण) 2025 
आई एस 13450 (भाग 2/अनुभाग | 25 अगस्त 2024 | आई एस 13450 (भाग 2/अनुभाग 
3 63) : 2024 63) : 2016 25 फरवरी 
चिकित्सीय विद्युत उपकरण आई = सी 60601-2-63 : 2012 | 2025 
भाग 2 बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक चिकित्सीय विद्युत उपस्कर 
कार्य निष्पादन के लिए विशेष अपेक्षाएँ भाग 2 बुनियादी सुरक्षा और 
अनुभाग 63 Fed एक्स्ट्रा-ओरल एक्स- आवश्यक कार्य निष्पादन के लिए 
रे उपकरण विशेष आवश्यकताएं 
(IEC 60601-2-63 2021, अनुभाग 63 दंत एक्स्ट्रा-ओरल 
संशोधित) एक्स-रे उपकरण 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 17859 (भाग 6) : 2024 25 अगस्त 2024 । लागू नहीं लागू नहीं 
4 आई एस ओ/टी आर 3630-6 : 2023 
दंत चिकित्सा -- एण्डोडॉन्टिक 
उपकरण 
भाग 6 संख्यात्मक FIST प्रणाली 
आई एस 18651 (भाग 2) : 2024. | 25 अगस्त 2024 | लागू नहीं लागू नहीं 
5 | आई एस ओ 7176-2 : 2017 


व्हीलचेयर 
भाग 2 विद्युत चालित व्हीलचेयर की 
गतिशील स्थिरता का निर्धारण 
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स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
सं. | वर्ष तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा | तिथि 
शीर्षक 

(1) (2) (3) (4) (5) 

आई एस 18651 (भाग 6) : 2024 25 अगस्त 2024 | लागू नहीं लागू नहीं 
है आई एस ओ 7176-6 : 2018 

व्हीलचेयर 

भाग 6 विद्युत चालित व्हीलचेयर की 

अधिकतम गति का निर्धारण 

आई एस 18651 (भाग 10) : 2024 | 25 अगस्त 2024 | लागू नहीं लागू नहीं 
7 आई एस ओ 7176-10 : 2008 


व्हीलचेयर 
भाग 10 विद्युत चालित व्हीलचेयर की 
बाधा पर चढ़ने की क्षमता का निर्धारण 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 


[विज्ञापन-ा11/4/असा./460/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th August, 2024 
Ref: HQ-PUB012/1/2020-PUB-BIS (1016).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 


against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SI] | No., Year & Title of the Indian | Date of No. , Year & Title of the | Date of 
No. | Standards Established E . Indian Standards 10 be | Withdrawal 
stablishment : ५ 
Withdrawn, if any 
(1) (2) (3) (4) (5) 
IS 6116 (Part 2) : 2024 25 August 
ISO 7494-2 : 2022 2024 IS 5023 : 2003 
1 Dentistry — Stationary Dental Units ee ea a 235. February 
and Dental Patient Chairs Dental Units 2025 
Part 2 Air, Water, Suction and (First Revision) 


Wastewater Systems 
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Sl | No., Year & Title of the Indian | Date of No. , Year & Title of the | Date of 
No. | Standards Established E li Indian Standards to be | Withdrawal 
stablishment : if 
Withdrawn, if any 
(1) (2) (3) (4) (5) 
IS 11279 : 2024 25 August ‘aioe ie 
2 Braille Slate — Specification a yey 
Specification for Braille Slate 2025 
(First Revision) 
IS 13450 (Part 2/Sec 63) : 2024 25 August IS 13450 (Part 2/Sec 63) : 2016 
: : हि 2024 
Medical Electrical Equipment IEC 60601-2-63 : 2012 
Part 2 Particular Requirements for Basic Medical Electrical Equipment 
Safety and Essential Performance 25. February 
3 ; Part 2 Particular Requirements 202 
Section 63 Dental Extra-Oral X-Ray for the Basic Safety and 025 
Equipment Essential Performance 
(IEC 60601-2-63 : 2021, MOD) Section 63 Dental extra-oral X- 
(First Revision) ray equipment 
IS 17859 (Part 6) : 2024 25 August 
, ISO/TR 3630-6 : 2023 we NA NA 
Dentistry — Endodontic Instruments 
Part 6 Numeric Coding System 
IS 18651 (Part 2) : 2024 25 August 
ISO 7176-2 : 2017 कल 
5 Wheelchairs NA NA 
Part 2 Determination of Dynamic 
Stability of Electrically Powered 
Wheelchairs 
IS 18651 (Part 6) : 2024 25 August 
ISO 7176-6 : 2018 ue 
' Wheelchairs Ae Ae 
Part 6 Determination of Maximum 
Speed of Electrically | Powered 
Wheelchairs 
IS 18651 (Part 10) : 2024 25 August 
S 2024 
ISO 7176-10 : 2008 
7 Wheelchairs a ne 
Part 10 Determination of Obstacle- 
Climbing Ability of Electrically 
Powered Wheelchairs 


. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 


[ADVT.-HI/4/Exty./460/2024-25 ] 
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